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本报东莞讯  近日，东莞市技术监督局根据举报，在
望牛墩镇政府的全力配合下，突击查处了位于东莞市望牛
墩镇五涌管理区、望联管理区和下五坊等地的四间纸品生
产厂，现场查获假冒福建恒安集团有限公司“安乐牌”卫
生巾53箱2984包；假冒广东南海妇健股份有限公司“妇健
牌”卫生巾213箱12780包；假冒广东康雅股份有限公司“
雅丽丝牌”卫生巾20箱1000包；假冒广东维达纸业股份有
限公司“维达”卫生卷纸2185条、 “维达”纸巾 148 箱
44400包，以及用于制假的胶袋4800个、包装袋3500 个、
纸箱3800个、招贴纸50000张及原材料、 半成品一大批，
同时现场封存了制假用的设备4台。据查， 这四间制假生
产厂有三间无营业执照。工厂周围卫生环境极恶劣，其中
制造假冒卫生巾的工厂卫生条件极差，生产过程根本没有
杀菌消毒设备，无质量卫生检测设备，产品在没有卫生保
证的条件下生产，极易造成对人体健康的危害。

    目前，市技术监督局正对此案作进一步调查。唐未央 